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Arbeit, die vom Gase abgegeben wird, also Ausdehnungsarbeit, gilt als positiv, aufgenommene Arbeit, also Verdichtungsarbeit, als negativ.
Graphische Darstellung der Gasar belt. (Arbeitsdiagramm, Druckvolumen-diagramm.) Werden die absoluten Gasdriicke p als Ordinaten, die dazugeho-rigen Gasraume V (oder v) als Abszissen aufgetragen, Fig. 21 (Druckvolumen-diagramm), so wird das Arbeitselement jp-dF durch den schraffierten Flachen-streifen dargestellt. Die ganze von dem Gase bei einer Volumen-anderung von V auf V" aufgenommene bzw. bei Ausdehnung ver-richtete Arbeit entspricht demnach als Summe der Arbeitselemente der Kurvenflache ABB' A'. Aus diesem Grunde- heiBt das Diagramm auch wArbeitsdiagramm".
Wie im praktischen Falle die Druckachse zu legen ist, geht aus Fig. 20 hervor. Die eigentliche Diagrammkurve verlauft innerbalb des Hubraumes (oder Hubes) des Kolbens. Das jeweilige Gas- (oder Dampf-) Volumen ist aber die Summe aus dem vom Kolben freigemachten (oder verdrangten) Volumen und dem Raum F", in welchen das Gas bei der inner en Kolbenstellung zuriickge-drangt wird. Bei Gasmaschinen heifit V Verdi chtungs- oder Kom-pressionsraum, bei Dampf maschi-nen sehadlicher Raum. Die Druckachse liegt also um die ver-haltnismafiige Grofie dieses Rau-mes jenseits des Diagramm-anfanges.
Mittlerer Arbeltsdruck. Man
kann sich vorstellen, daB die Gasarbeit, die tatsachlich von dem nach dem Gesetz der Kurve JL^veranderlichenGasdruckj? verrichtet wird, durch einen un-veranderlichen Druck von einer gewissen mittleren Gr6Be^m wahrend der gleichen Raumanderung geleistet wiirde. Im Arbeitsdiagramm ist dann pm die Hohe des Rechtecks, dessen Lange gleich A' B' und dessen Flache gleich der Arbeitsflache ABB' A' ist. Aus dem Diagramm kann also pm durch Planimetrieren dieser Flache und Divi-dieren durch A' B' (ohne Riicksicht auf den LangenmaBstab) erhalten werden. Die Gasarbeit selbst ist dann
worin pm in kg/qm, V und V" in cbm einzufiihren siad.
In praktischen Fallen ist haufig V — V" das Hubvolumen eines Zy-linders mit der Kolbenflache 0 und dem Kolbenhub H. Dann ist
22.
Hier kann pm auch in kg/qcm      f-T1 eingefuhrt werden, wenn 0 in qcm ausgedruckt wird; jff in m.
Die absolute Gasarbeit and die Betriebsarbelt    (Nutzarbeit).      Der
eben ermittelte Arbeitswert stellt im Falle der Ausdehnung die Arbeit dar, die das Gas an die Innenfladbie des Kolbens abgibt, und im Falle der Raum-verkleinerung die Arbeit, die durch die auBeren Krafte mittels der Innen-flache des Kolbens auf das Gas iibertragen wird. Er wird als absolute Gasarbeit bezeichnet.rufungsamt  zu Bertoi* Liohterfelde West, 1914, Verfahren und Ergebnisse der Prufung von stoffm.   I. u. II."werden.arme aufnimmt. Aus der Temperaturerhohung und dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
